
SIEMENS RADIO - Mod, SM 533. Supereterodina 5 valvole di dimension!: 61X31,5X21,5. Una gamma OM da 187 a 570 e due 
gam me OC da 13 a 31,5 m e da 29 a 87 m> Media frequenza 469 kc/s. Potenza d'u&cita 4 W circa. 













